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Maxwellache Grleichungen.

Ill, 9.

Dabei ist die Normale yon ds positiv genommen in dem Sinne, dafi um
sie die positive Richtung der magnetischen Kraft im positiven Drehungs-
sinne verlauft (vgl. S. 24).

Setzt man diesen Wert von A in die Gleiehung(12) ein und berikksichtigt
die Gleichung (13), so kann man (12) in drei Gleichungen zerfallen, da
die entstandene Beziehung fur jede beliebige Orientierimg von ds giiltig
sein mufi, d. h. fttr alle Werte von cos (nx), cos (ny), cos (nz). Diese
drei Gleichungen lauten dann *):
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Diese Gleichungen wollen wir die Maxwellsclien nennen. Sie
sprechen eine Beziehung aus zwischen dem elektrischen Strom und der
Anordnung der magEetischen Kraft an derselben Stelle, an der der
Strom fliefit. Sie stellen also wieder ein eigentliches Nahewirkungs-
gesetz dar.

Unserer Ableitung gemafi gelten sie fur ein durchstromtes Raum-
element ganz unabhangig davon, ob die benachbarten Raumteile eben-
falls Strome enthalten oder nicht. Sie gelten allgemein in jedem korper-
lichen Medium, welches Strome enthalt. In stromlosen Gebieten ver-
schwinden die linken Seiten der Gleichungen (14). Diese gehen dann, in
Uebereinstimmung rait den Ausfiihrungen des Abschnittes 3 dieses Kapitels,
in die Gleichungen (2) tiber, welche aussprechen, dafi in diesen Gebieten
die magnetische Kraft ein Potential besitzt.

Die Gleichungen (14) sind ganz unabhangig von der
Magnetisierungskonstante an derjenigen Stelle des Raumes, auf
welcbe sie sich beziehen, da nach Abschnitt 9 die magnetische Kraft des
Stromes von der Natur des Mediums unabhangig ist. Sie gelten da her
ebenso, falls die Permeabilitat in benachbarten Raumteilen
verschieden ist, d. h. in inhomogenen Medien.

Das Nahewirkungsgesetz (14) in Verbindung mit dem in homogenen
Medien stets giiltigen zweiten Differentialgesetz der magnetischen Kraft:
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*) In der Schreibweise der Vektorenrechnung: 4nj = rotmdichte
